Technical Bulletin 


Mouse Connections 


Mouse Connections 


By G8MNY (Updated Dec 05) 
PS2 Mouse. or ps2 mouse PS2 Mouse 
Pin Description 1 mouse clk 1 = Mouse Data 
9 +5V DC 2 ground 2 = No Connection 
11 Mouse Clk S* “eG 3 = Ground 
12 Mouse Data 4 mouse data 4 = +5V DC 
14 Ground 5S 1s 5 = Mouse Clock 
6 Nee. 6 = No Connection 
pe -. DheCts 
8 +5vdc 
6-pin bus connector (PS/2) 
1 Data 
2 Reserved 
3 Signal Ground 
4 Power (+5V) 
5) Clock 
6 Reserved 
D Type 9 pin or 9-pin connector 
il DCD 1 CD Clocking 
2 Rxd 
3 Txd 3 CTS Power (+5V) 
4 DTR < (-5V ?) 4 RI Data 
5 Sig Ground 5 Ground Signal Ground 
6 DSR <.-( Pnpwe 2) 
7 RTS (+5V) 
8 CTS 
9 Ring Indicator 
& From: Brian VK3EUB@VK3BBS.#MEL.VIC.AUS.OC 
Genius Mouse Model GM6000 Quick Mouse Model QM-E1 
Cable colours 
DB9 Socket DB25 Socket 
2 White 1 Green 
3 Orange 2 Orange 
4 Brown 3 White 
5 Black 4 Dark Blue 
7 Dark Blue 7 Black 
20 Dark Brown 
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